KRANKENHAUS 

DER FRANKFURT A. M., den 18.10.35. 
ISRAELITISCHEN GEMEINDE Herën en 
Fernsprecher Carolus 48851 


Postscheck-Konto Frankfurt a. M. 4359 Dr. Leibowitz 


Bad Homburg 
Sehr geehrter Herr Doktor Leibowitz! 
Das Elektroksräiogramm des Herrn Leibowitz ergab folgenden Befund: 
Bradykardischer Sinusrythmus bei normaler Ueberleitungszeit. 
Abl. 1 Kleine P-Zacke.R etwas geknotet.Vom nbsteigenden »chenkel geht das 
Zwischenstück vor £Zrreichung der isoelektrischen Linie in nach oben konks- 
ven Bogen zu einer relativ hohen T-Zackk aus. 
Abl.2 zeigt vnrinciriell die gleichen Veränderungen. 
Abł. 3. Kammerkonvlex:kleine,geknotete R-Zacke,S ausgevrëgt.Zwischenstick 
isoelektrisch,T flech,positiv. | 
Beurteilung: Die geschilderten Veränderungen svrechen fir eine Störung 
der AMyokardfunktion wohl bei diffuser Entertung. 
kit bestem Dahk fiir die freundliche Ueberweisung ung besten Grüssen 
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